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Dr.RAŞİT  KILIÇ  TEKKE  SAĞLIK  OCAĞINDA  GÖREVE  BAŞLADI. 

Tarih:  26.09.2005  Saat:  13:14 
Konu:  Taşova  Haber 


Dr.RAŞİT  KILIÇ  TEKKE  SAĞLIK 
OCAĞINDA  GÖREVE  BAŞLADI. 

Yaklaşık  bir  yıldır  doktorsuz  olan  Tekke  sağlık 
ocağına  Dr.  Raşit  Kılıç  atandı. 

Dr.  Raşit  Kılıç  ,  Turhal  doğumlu  ve  19  Mayıs 
Üniversitesi  TIP  Fakültesi  2005  mezunu. 

Doktorumuza  Taşova.net  takımı  olarak  hoş  geldiniz 
diyor  yeni  görevinde  başarılar  diliyoruz. 


Bu  haberin  geldigi  yer:  Tasova.net 
http://www.tasova.net 

Bu  haber  için  adres: 

http://www.tasova.net/modules.php?name=News&fıle:=article&sid:=2556 


https://web.archive.org/web/201 304061 63428/http://tasova.net/modules.php?name=News&file=print&sid=2556 
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